eyADİS T®MER 


© ANKARA ÜNİVERSİTESİ — 


SINAV SONUÇ BELGESİ 


Ad Soyad Hussein Arwayeh 


Sınav Tarihi 13.06.2024 


Sınav Saati 14:00 


Sınav Türü A2 DÜZEYİ TÜRKÇE SERTİFİKA SINAVI 


Sınav Merkezi Yadis Merkez (TÜRKÇE SINAVLARI) 


BÖLÜMLER 


Bölüm En Düşük Puan En Yüksek Puan Sonuç 


OKUMA-ANLAMA 15 25 Başarılı 


DİNLEME-ANLAMA 15 25 Başarılı 


KARŞILIKLI 
KONUŞMA 15 Başarılı 


SÖZLÜ ANLATIM 10 Başarılı 


YAZILI ANLATIM 25 Başarılı 


